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PART III 
Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1, 600 + വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് തീയതി- - 10 - 4- 2014 . 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 


നമ്പർ ഡി2 - 559 / 92. 

2014 മാർച്ച് 3. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
ഇടുക്കി, പൈനാവ് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ സ . ഉ . ( പി ) നമ്പർ 13 / 2012/ പൊ . മ . വ . 
തീയതി 3 - 4- 2013 - ന് വിധേയമായി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
പോസ്റ്റ്( രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ്) വഴിമാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
ദർഘാ സു കൾ അന്നേദിവസം 3.30 - ന് ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
കരാ റു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധി 
ക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 40/ ഇഇ/ 2013 - 14. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - വെറ്ററി നറി ഹോസ്പിറ്റൽ, 
നെടുങ്കണ്ടം- ഒന്നും രണ്ടും നില ക ളുടെ അഡീഷണൽ 
ജോലികൾ. 

അടങ്കൽ തുക - 10. 60 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം 26,500. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ 
രേഖകൾ സഹിതം ( ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില , നിരതദ്രവ്യം, 

ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, പാഥ മിക 
എഗ്രിമെന്റ് മുതലായവ) സ . ഉ. ( പി ) നമ്പർ 13 / 2012 / പൊ.മ. വ . 
തീയതി 1- 2- 2012 അനുസരിച്ച് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കവറിന് 
പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, കരാറുകാരന്റെ 
വിശദമായ മേൽവിലാസം മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ദർഘാസ് 
നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
ഇടുക്കി, പൈനാവ്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


KERALA GAZETTE 


[ PART III 


12 180 / 2013 - 14 - ത്യശ്ശൂ ർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കെ . കെ . 

ടി. എം . കോളേജ് (മുസിരിസ് പ്രോജക്ട്) 
എൽ. ഇ . ഡി . ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 
- 20 , 00,000 


50 ,000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ . ഡി. റ്റി.( ടി ) 26 / 2013 - 14 . 

2014 ഫെബ്രുവരി 26 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 10 - 4- 2014, 4 മണിവരെ 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി 
ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 2 മാസം വരെ 
ആയിരിക്കും. 


13 181/ 2 013 - 14 - തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കെ . കെ . 

ടി. എം . കോളേജ് (മുസിരിസ് പ്രോജക്ട്) 
ഗാർഡൻ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (രണ്ടാം ഘട്ടം) - 
20, 00, 000 


50,000 


കമ 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
- പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

(2 ) 


- (1) 


1 169 /2013 -14 - തൃശ്ശൂർ എറിയാട് കെ . വി. ജി. എച്ച്. എസ്. 

പുതിയ കെട്ടിടം വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ 
ദർഘാസ്) - 2 ,50, 000 


14 182/ 2013 - 14 - പാലക്കാട് എ . ഡി.ആർ. സെന്റർ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 6,00,000 15,000 
15 183 / 2 013 - 14 - പാലക്കാട് ഗവ . പോളിടെക്നിക് 

കോളേജ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് 
( വെൽഡർ ഫിറ്റർ ഫൗണ്ടറി) പുനർ വൈദ്യുതീ 
കരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 4, 80,000 

11,500 
16 184 / 2 013 - 14 - പാലക്കാട് മലമ്പുഴ ഐ . റ്റി . ഐ . 

സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് വൈദ്യുതീ 
കരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 4, 00,000 

10, 000 
185/ 2013 - 14 - എറണാകുളം കളമശ്ശേരി ഏലൂർ 
ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ പുതിയ 

കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ 
ദർഘാസ്) - 5,00 , 000 

12 ,500 


6 , 300 


17 


2 170 / 2013 - 14 --തൃശ്ശൂർ എടത്തുരുത്തി ഐ . റ്റി. സി . 

പുതിയ കെട്ടിടം വൈദ്യുതീകരണം ( പുനർ 
ദർഘാസ്) - 13,00,000 


7 , 500 


6 ,300 


18 186 / 2013 - 14 - എറണാകുളം കൂവപ്പടി റീജിയണൽ 

പൗൾട്രി ഫാമിലെ ലെയർ ഹൗസ്, റസ്റ്റ് റൂം , 
ഹാച്ചറി ബിൽഡിംഗ് എന്നിവയുടെ വൈദ്യുതീ 
കരണം- 2,77,000 


7 ,000 


40 ,000 


19 187 /2013 -14 - എറണാകുളം മുളന്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക് 

പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, 
കീച്ചേരിയുടെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 2 , 46 , 000 


6 , 200 


10 ,500 


20 


188 / 2013 -14 - എറണാകുളം വാരപ്പെട്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി 
ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 2, 90 ,000 


7 ,300 


14, 000 


3 171/ 2013 - 14 - തൃശ്ശൂർ മാടക്കത്തറ ആയുർവേദ 
- ആശുപത്രിയിൽ 1 KW സോളാർ പവർ സിസ്റ്റം 

സ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ ദർഘാസ്) - 2,50,000 
- 172/2013 -14 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
( ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി) വാല്യൂവേഷൻ 

സെന്ററിൽ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കൽ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 15,98,525 
5 173 / 2013 - 14 - തൃശ്ശൂർ ചേലക്കര ഐ . എച്ച്.ആർ. ഡി . 

കോളേജ് പുതിയ അക്കാഡമി ബ്ലോക്ക് ഒന്നാം നില 

വൈദ്യുതീകരണം - 4,20,000 
6 174/2013 - 14 - തൃശ്ശൂർ എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് 
എച്ച്. എസ്. എസ്. പുതിയ ക്ലാസ് റൂം ബ്ലോക്ക് 

വൈദ്യുതീകരണം- 5,60,000 
- 175/ 2013 - 14 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

നിലവിലുള്ള പമ്പ് ഹൗസുകളിൽ 20 എച്ച്. പി . 
10 എച്ച്. പി . പമ്പ് സൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 

- 2 ,70 , 000 
8 176 / 2013 - 14 - തൃശ്ശൂർ അതിരപ്പിള്ളി ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പുതിയ ബ്ലോക്ക് 

വൈദ്യുതീകരണം- 5,26,000 
9 177 / 2013 - 14 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുൻവശത്ത് സ്ട്രീറ്റ് 

ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 2,90,000 
10 17 8 / 2 013 - 14 - ത്യ ശ്ശൂ ർ " കില പു തിയ 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് രണ്ടാം നില 

വൈദ്യുതീകരണം - 17 ,00, 000 
11 17 9/ 2 013 - 14 - ത്യശ്ശൂർ " കില പുതിയ 
- അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് രണ്ടാം നില 

എ . സി . സ്ഥാപിക്കൽ - 15,00,000 


6 , 800 


| 13 ,200 


21 189 /2013- 14 - എറണാകുളം കുട്ടമ്പുഴ പി. എച്ച്. 

സെന്ററിന്റെ വാർഡിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
2, 87 ,000 

7 ,200 
22 190/ 2013-14 - എറണാകുളം കോട്ടപ്പടി പി . എച്ച്. 

സെന്ററിന്റെ വാർഡിന്റെയും ഒ . പി . ബ്ലോക്കിന്റെയും 
വൈദ്യുതീകരണം - 4,39, 000 

- 11,000 
23 191/ 2013- 14 - എറണാകുളം സൗത്ത് വാഴക്കുളം 

ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ 

കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 3,30, 000 8 , 300 
- 192 / 2013 - 14 - എറണാകുളം മഹാരാജാസ് 

കോളേജിലെ ലേഡീസ് ഹോസ്മലിന്റെ 
താഴത്തെ നിലയുടെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
- 5 , 70 ,000 

14 ,300 


7 ,300 


24 


42 ,500 


25 193 / 2013 - 14 - എറണാകുളം മഹാ രാ ജാസ് 

കോളേജിലെ മ്യൂസിക് വിഭാഗത്തിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം- 3, 00,000 


37 ,500 


7 ,500 


1st APRIL 2014 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 3 , 19 
ഇവയ്ക്ക് 500 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 , 7, 9, 18, 20, 21, 25 
ഇവയ് ക്ക് - 6 0 0 + 5 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 23 - ന് 

7 0 0 + 5 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 4 - ന് | 2, 400 + 5 % വാറ്റ്, 
കമനമ്പർ 5, 22 ഇവയ്ക്ക് 900 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
6, 14 , 24 ഇവയ്ക്ക് - 1, 200 + 5 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 8 - ന് 

1,100 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 2,600 + 5 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 11 - ന് 2 , 300 + 5 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 12 , 13 
ഇവയ്ക്ക് 3,000 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 15 , 17 ഇവയ്ക്ക് 
- 1, 000 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 16 - ന് 800 + 5 % വാറ്റ്. 


നമ്പർ ഡി 68 / 97. 

2014 മാർച്ച് 4. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിടവിഭാഗം, തലശ്ശേരി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
4 - 4 - 2014 വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ വൈകുന്നേരം 
കൃത്യം 4 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പ്രത്യേകമായി പേരെഴുതിയ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അന്നേദിവസം കൃത്യം 4 .30 മണിക്ക് എക്സ് സികട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറന്നുപരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 
വരെയും 5 മുതൽ 9 വരെയും 15, 17 മുതൽ 25 വരെയും 
30 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 60 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 10 മുതൽ 
14 വരെ 45 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 16 - ന് 20 ദിവസം. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


17 , 300 


164 /2013 - 14 -- ഇരിട്ടി പി. ഡബ്ല . ഡി . റസ്റ്റ് 
ഹൗസിലെ നിലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 6,88,404 
- 165 / 2013- 14 - മട്ടന്നൂർ ജൂഡിഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് 
മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട് കെട്ടിടത്തിന് അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 9 , 95 ,352 


24, 900 


3 


- 166 /2013 -14 -കണ്ണൂർ ഇറിഗേഷൻ ഓഫീസിന്റെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പി. ഡബ്ല . 
ഡി. കോമ്പൗണ്ടിലെ ബിൽഡിംഗ് സെക്ഷൻ 
ഓഫീസിലെ ബാത്ത് റൂം നിർമ്മാണവും 
- 10 ,00 ,000 


25, 000 


കരാറുകാരനു വേണ്ട യോഗ്യത - ക്രമനമ്പർ 1, 2 , 3, 5, 
7 , 9 ഇവയ്ക്കും 15 മുതൽ 23 വരെയും 25 - നും പൊതു 
മരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എ / ബി / സി ക്ലാസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 4- ന് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഹയർ ഫൈറ്റിംഗ് 
ഏജൻസികൾ/ കമ്പനികൾ, ക്രമനമ്പർ 6, 8, 10 , 12 , 13, 14, 24 
ഇവയ്ക്ക് പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എ / ബി ക്ലാസ്സ്, 
ക്രമനമ്പർ 11- ന് പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എ / ബി ക്ലാസ്സ്/ 
അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ/ കമ്പനികൾ. 
- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd .gov.in - ൽ 
പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് 
കരാ റു കാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ട തും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂരിന് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തി 
യുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
-- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെടെയുള്ള വില 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), ത്യശ്ശൂർ പേർക്ക് മാറാ വു ന്ന വിധം 
ദേശസാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാ ഫ്, നിരത ദ വ്യം , കരാറു കാരുടെ നില വിലുള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറ 
ത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് 
ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
എൻ. എ സ്. സി . / ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റ്/ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് 
ഡെപ്പോസിറ്റ്/ ദേശ സാ ൽ കത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റെ 
ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ 
പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം പണയപ്പെ 
ടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


4 167 / 2013 - 14 - കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

കാന്റീനിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 6 , 15, 000 


15 , 400 


168 / 2013 - 14 - കണ്ണൂർ വി . കെ . എം . എം . ഗവ. 
വനിതാ കോളേജിലെ വിവിധ ചെറിയ 
പ്രവൃത്തികൾ- 6,50,000 


16, 300 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1,456, 
ക്രമനമ്പർ 2, 3 ഇവയ്ക്ക് - 1, 560 , ക്രമനമ്പർ 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 
1,352, 


കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - " സി ക്ലാസ്. 

ജോലി തീർക്കുവാനുള്ള സമയം ക്രമനമ്പർ 1, 2 , 3 
ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 


-- പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ടെണ്ടർ 
നോട്ടീസും മാത്യകാ ടെണ്ട ർ ഫോറവും ഷെഡ്യൂളും 
[ സ . ഉ. (ആർ. ടി ) 1245/ 2010 / പി. ഡബ്ലിയു . ഡി . പ്രകാരം ലഭ്യമാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറവും ടെണ്ടർ ഷഡളും കരാ റു കാർക്ക് 
പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും 4- 4- 2014 വരെ 
ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ 
ഫോറം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം ഈ ഓഫീസിൽ 
സ മർ പി ക്കാ വു ന്ന തുമാ ണ് . ടെണ്ടർ ഫോ റ ത്തി നൊപ്പം 
കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ലൈസൻസ്, പാൻ കാർഡ് എന്നിവയുടെ 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 
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സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശരിപകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ 
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ കവറിനു പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
എഴു തേ ണ്ട താ ണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ( കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേരി)-യുടെ 
പേരിൽ തലശ്ശേരിയിൽ മാറാവുന്ന വിധം ദേശസാൽകൃത 
ബാങ്കിന്റെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റം മറ്റു രേഖകളും 
രജിസ്റ്റേർഡ് പോസറ്റ്/ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. EMD എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേരിയുടെ പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
എൻ. എസ്. സി .- യോ നാഷണലൈസ് ഡ് ബാങ്ക് 


ഡെപ്പോസിറ്റോ ആയിരിക്കണം. ഇ - പെയ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ 
വിവരങ്ങൾ ( കരാറുകാരൻ ഇടപാട് നടത്തുന്ന കോർ ബാങ്കിംഗ് 
സൗകര്യമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളും 
- ഇ - മെയിൽ അഡ്രസ്സും) ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ 

ണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേരി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


